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ArcelorMittal quer eliminar piso 
para cálculo de PLR 


Na reunião desta quarta-feira (6), o Sindmon-Metal apresentou à ArcelorMittal 
proposta para acordo de PLR que, em resumo, tem como pontos básicos: 1- 
estabelecimento do valor de R$ 2.450,00 como salário-base mínimo para cálculo 
da PLR; 2 - redução do peso das metas gerais (financeiras, sem controle pelo 
trabalhador) de 70% para 30% e, inversamente, aumento do peso das metas locais 
(produtividade e qualidade) de 30% para 70% . 

A empresa ficou de avaliar, mas já adiantou que, este ano, quer eliminar a utilização 
de salário-base mínimo e defendeu que o atual modelo de pesos é o “melhor”. 


Nova reunião agendada para 13/05, às 9h30. 
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